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上海眼镜店实行“准营证”制http://www.sina.com.cn 1999年3月12日 16:19 生活时报    日前，上海市技术监督局的稽查人员再次对市场上销
售的眼镜进行了抽查，情况依然令人失望。当稽查员来到
爱伊技贸公司上海医科大学现代视光学中心，发现这家商
店虽然挂有医科大学的“金字招牌”，可无法出示用于验
配眼镜的焦度计、电脑验光仪、验光镜片箱等产品的鉴定
证书。可类似的眼镜店还远不止一家。

    稽查人员共抽查了淮海路、南京路、四平路、天山路
上的17家眼镜商店。文汇报报道说，检查人员抽查了50台
验光用的各种计量器具，其中具备有效鉴定证书的10台、
鉴定书超过有效期的9台、没有鉴定证书的31台；对61 副
定配镜片的球镜、柱镜、轴位、光学偏差等计量光学参数
进行了检测，合格的50副，符合率83％；在17家眼镜店中
检查了39位从事验光的验光师，14人持有正规的验光师上
岗证，25人为无证或无正规上岗证书。在检查中，有5 家
眼镜店验配的眼镜不符合要求，眼镜误差较大。如有的眼
镜的球镜偏差竟达69度（标准规定偏差只能12度）；轴位
偏差为11度（标准规定为5度）等。

    上海过去只有茂昌、吴良材、红星等几家规模较大、
设备齐全的国有眼镜店。随着近（远）视患者增多，近年
来上海的眼镜店也如雨后春笋般涌现，目前上海已有眼镜
店1000多家，但验配眼镜的质量却良莠不齐，去年的合格
率仅为50％。检查人员发现，一些国有的老字号企业的检
查结果令人满意。例如茂昌眼镜店，十多位验光师全都持
有由眼镜行业协会颁发的上岗证书，所有的验光设备都能
出具强检证书。看来，验配眼镜也要注重品牌。

    配戴眼镜事关消费者的健康，有关人士建议，眼镜商
店也应实行“准营证”制度。验光师要统一培训，考试合
格者才能发证，无资质的不能上岗；眼镜商店开业，有关
部门要对商店的验光仪器设备、加工条件进行审检，符合
条件的方可开业。
 